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El siguiente material es de propiedad de el/los docente/s. Se permite 
exclusivamente el uso por parte de los cursantes para el estudio de la materia. 






Placets 

Activas 


Aparatd^M 

Funcionales 






Placas Activas 

' BASE 

COMPONENTES J RETENEDORES 

ELEMENTOS ACTIVOS 
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Retenedores 


* GANCHO FLECHA 

* OJALILLOS 

* ADAMS 

* UNAS 

* BENAC 

* DUYZINGS 

* CIRCUNFERENCIALES 

* BANDAS O CORONAS 




Gancho Flecha 


Uno de los mas 
antiguos y menos 
usado actualmente 

Retenedor Continuo 

Grosor: 0,7 mm 

Dificil construccion 
y reparacion 




Retenedor a ojalillos 


Retenedor continuo 
Simple o doble 
Grosor 0,7 mm 

Mayor anclaje 



Menor posibilidad de fractura 




Retenedor a ojalillos 


Retenedor continuo 


Simple o doble 
Grosor 0,7 mm 


Mayor anclaje 






Menor posibilidad de fractura 



Adams 


Usado en denticion 
mixta con exfoliacion 
de piezas temporaries 

Grosor 0,7 mm 

Dif tcil construccion y 
facil fractura 


Simple o doble 




Usado en denticion 
mixta con exfoliacion 
de piezas temporaries 


Srosor 0,7 mm 


Dif icil construccion y 
facil fractura 


Simple o doble 



Unas 

lases-. 

Incisivos Mo/ares 

Grosor 0,9 mm 

Retenedor individual 

Buen anclaje 

Facil construccion 
y diffcil fractura 


diastemas 





Unas 

^^--C lases-. 
Incisivos Mo/ares 

Grosor 0,9 mm rj | 

Retenedor individual 

Buen anclaje 

Facil construccion 
y diffcil fractura 





Caninos- 



Benac 




Benac 









Molares 


Usado habitualmente 
para distalar. Como 
retenedor proporciona 
el mayor anclaje 

Grosor 0,9 mm 

Dif tell fractura 




Duyzings 


Se extiende hasta la 
mitad de la cara 
vestibular pasando por 
debajo del ecuador de 
la corona 

Brosor 




Circunferenciales 


U+ilizados en protest's Grosor 0,7 mm 




Bandas o coronas 


Usadas cuando las 
piezas dentarias son 
expulsivas 

Se le agrega un tope 
soldado para calzar el 
retenedor 





Elementos activos 

arco vestibular resortes 





Arco Vestibular 

PLACA SCHWARZ D de Can ino 


Extension m 


V- 


BIMLER 

ESCHLER 


Grosor* 


PASIVO 

ACTIVO 


M de 1° Molar 
V de I. Inferiores 

0,9 mm 
0,7 mm 




Arco Vestibular - placa schwarz 









Altura 


Forma ideal 





Resortes 


A extremos libres 


{ 


SIMPLES 

OOBLES 


Ansas cerradas 

Helicoidales 

Alf iler de gancho 
Para diastemas 

Coffin 






Extremos libres 





, t f 






Extremos litres 




Ansas cerradas 




Ansas cerradas 






Resortes helicoidales 





Resortes en alfiler de gancho 














Tornillo Fischer 


Activacion: 

Separacion: 



► 1/4 vuelta ► 90° grados 


► 2 milimetros 










Gomas 


EXTRAOftALES 


Traccion extraoral 
Casquete y mentonera 

. , . Individuales 

Unimaxilares 

Grupo de dientes 


INTRAORALES 


In termaxi lares 


Close II 
Close III 




















Placets activas 


Placa Hawley 
Placa Schwarz 
Placa Bjork — 


► Contencion 

Dientes rotados, vestibulizados, 
Lingualizados, rotados, diastemas 

Mordida cruzada lateral 


Placa Eschler ► Mordida cruzada anterior 

P. Go mas masticantes — ►Mordida abierta dentoalveolar 


P. Arco libre 
Placa Benac 


— ► Protrusion anterior con diastemas 
► Distalar, recuperar espacio, mesializar 




Placa Hawley 

CONTENCION 





SUPERIOR 


INFERIOR 



Placa Schwarz 

PEQUENOS MOVIMIENTOS DENTARIOS 



SUPERIOR 


INFERIOR 



Placa Bjork 

ENSANCHE SIN VOLCAMIENTO 




Placa Bjork 

ENSANCHE SIN VOLCAMIENTO 




Placa Bjork 

ENSANCHE SIN VOLCAMIENTO 




Gomas Masticantes 

MORDIDAS ABIERTAS DENTOALVEOLARES 




Gomas Masticantes 

MORDIDAS ABIERTAS DENTOALVEOLARES 




Gomas Masticantes 

MORDIDAS ABIERTAS DENTOALVEOLARES 




